Verwendung dieser Online-Dokumentation 



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol 
"Zuriick", um zu der zuletzt aufgerufenen Stelle in der 
Dokumentation zuriickzukehren. 



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol 
"Nachste Seite", um zur nachsten Seite in der 
Dokumentation zu gelangen. 



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol 
"Vorherige Seite", um zur vorherigen Seite in der 
Dokumentation zu gelangen. 



N 



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol 
"Erste Seite", um zum Eingangsbildschirm der 
Dokumentation zu gelangen. 



v □ Uberprufen der Audiokonfigur 
□ Unter Windows NT 4.0 ode 
^ D Beheben von Problemen mit K 
> □ Anschlieften von Audiogerate 



Klicken Sie (am linken Bildschirmrand) auf den Titel 
eines Lesezeichens, um zum entsprechenden Thema 
zu gelangen. Wenn Sie auf ein nach rechts gerichtetes 
Dreieck > klicken, werden die darunter befindlichen 
Lesezeichen eingeblendet. Wenn Sie auf ein nach 
unten gerichtes Dreieck klicken v, werden die 
darunter befindlichen Lesezeichen ausgeblendet. 
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AccelGALAXY Grafikkarte 



Handbuch ftir die Konfiguration 
und Fehlerbehebung 



Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die: 

• die AccelGALAXY Grafikkarte konfigurieren mochten. 

• den AccelGALAXY Treiber aktualisieren mochten. 

• Probleme mit Hardware/Leistung an der AccelGALAXY Grafikkarte 
beheben mochten. 



AccelGALAXY Grafikkarte Handbuch fur die Konfiguration und Fehlerbehebung 

Hinweis 



Hinweis 

Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keinerlei Verantwortung fur den Inhalt 
dieser Dokumentation und schlie£t insbesondere jegliche indirekte 
Verantwortlichkeit fiir die Marktgangigkeit oder die Eignung fur 
bestimmte Einsatzzwecke aus. Hewlett-Packard ubernimmt keine 
Haftung fiir Fehler, die in diesem Handbuch enthalten sind, oder fiir 
zufallige oder Folgeschaden im Zusammenhang mit der Lieferung, 
Leistungsfahigkeit oder dem Gebrauch dieses Handbuchs. 

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte 
vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard fotokopiert, 
reproduziert oder iibersetzt werden. 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows und Windows NT sind in den USA 
und/oder anderen Landern entweder eingetragene Warenzeichen 
oder Warenzeichen von Microsoft Corporation. 
AccelGraphics und AccelGALAXY sind in den USA und/oder anderen 
Landern entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen 
von Evans & Sutherland. 



Hewlett-Packard France 
38053 Grenoble Cedex 9 
France 



© 1998 Hewlett-Packard Company 
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Weitere Informationen und Hilfe 

Weitere Informationen iiber Ihre Grafikkarte und das fiir Ihre 
PC Workstation verfiigbare Zubehor finden Sie auf den folgenden 
Web-Pages der HP Web-Site: 

Technische Daten der HP Kayak PC Workstation 

• http://www.hp.com/go/kayak 

Aktuellste Treiber, haufig gestellte Fragen und deren Antworten 
sowie Unterstiitzungsinformationen 

• http : //www. hp. com/go/kayaksupport 
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Uberblick 

Bei der Evans & Sutherland AccelGALAXY Grafikkarte handelt es 
sich um eine OpenGL-Grafikkarte fiir professionelle Benutzer, die 
eine Leistung auf Workstation-Niveau benotigen. Sie verfiigt liber 
High-End-Merkmale wie Overlays und Texture Mapping. 

Das AccelGALAXY Grafiksubsystem wird im AGP- 
Zubehorsteckplatz Ihrer PC Workstation installiert. Es bietet Ihnen 
folgende Moglichkeiten: 

• Evans & Sutherland REALimage 2100 Rendering Engine 

• 15 MB 3DRAM Rahmen- und lokalen Pufferspeicher 

• Hardware-Texturbeschleunigung mit 16 MB CDRAM dediziertem 
Texturspeicher 

• Integrierte VGA-Unterstiitzung 

• Vollstandige Unterstiitzung der OpenGL 1 . 1 Hardware-Merkmale 
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Der AccelGALAXY Treiber 

Auf Ihrer PC Workstation ist bereits ein Treiber fiir die 
AccelGALAXY Karte vorinstalliert. 

HP aktualisiert haufig die Treiber fiir Grafikkarten, um weitere 
Funktionen und Leistungsverbesserungen einzuarbeiten oder um 
Probleme mit spezifischen Anwendungen zu beheben. 

Wenn mit der AccelGALAXY Karte Probleme auftreten, iiberpriifen 
Sie zuerst, ob auf Ihrer PC Workstation die aktuellste 
Treiberversion installiert ist. Die aktuellste Treiberversion finden 
Sie auf der HP Web-Site. Weitere Informationen finden Sie im 
nachsten Abschnitt "Aktualisieren des AccelGALAXY Treibers". 

Informationen zum Iiberpriifen der derzeit auf Ihrer PC Workstation 
installierten Treiberversion finden Sie im Abschnitt "Die 
AccelPanel-Seite "Information"" auf Seite 13. 
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Aktualisieren des AccelGALAXY Treibers 

Die aktuellste Version des AccelGALAXY Treibers konnen Sie sich 
von der folgenden HP Web-Site herunterladen: 

http : //www. hp . com/go/kayaksupport 

Nach Aufruf der HP Kayak Support Web-Site wahlen Sie Ihre 
HP Kayak PC Workstation aus, und wechseln Sie in den Abschnitt 
fur die AccelGALAXY Treiber. 

Wenn in der Liste ein Treiber fur Ihre Anwendung enthalten ist, 
laden Sie sich diesen Treiber herunter. Wenn fiir Ihre Anwendung 
kein Treiber aufgelistet wird, wahlen Sie die "DEFAULT version" 
aus. 

Fiir jeden Treiber steht eine README-Datei zur Verfiigung. Lesen 
Sie diese bitte aufmerksam durch, da sie Anweisungen zur 
Installation des Treibers enthalt. Au£erdem werden die in diesem 
Handbuch enthaltenen Informationen durch die in der README- 
Datei enthaltenen Angaben ersetzt. 

Aktualisieren Sie den Treiber wie folgt: 

1 Laden Sie den Treiber von der HP Web-Site in einen temporaren 
Ordner auf Ihrer Festplatte herunter 

(z.B. C:\TEMP\AccelGALAXY\). 

2 Fiihren Sie die ausfuhrbare Datei aus, um die darin enthaltenen 
Dateien zu entpacken. Sie konnen hierfiir auf die Datei 
doppelklicken. 

3 Folgen Sie den Anweisungen in der zum Treiber gehorigen 
README-Datei. 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 

Sie konnen den AccelGALAXY Treiber im Dialogfenster 
Eigenschaften von Anzeige konfigurieren. 

Um das Dialogfenster Eigenschaften von Anzeige aufzurufen, 
klicken Sie auf die Schaltflache start. Wahlen Sie Einsteiiungen 
aus, und klicken Sie dann auf die Option Systemsteuerung. In der 

Systemsteuerung doppelklicken Sie auf Anzeige. 

Das Register "Einsteiiungen" 

Im Register "Einsteiiungen" konnen Sie die Bildschirmauflosung, 
die Anzahl der darstellbaren Farben und die Bildschirmfrequenz 
verandern. Klicken Sie auf List ah Modes (Alle Modi anzeigen), 
um alle von der AccelGALAXY Grafikkarte unterstiitzten 
Kombinationsmoglichkeiten von Farbe, Desktop-Bereich und 
Bildschirmfrequenz anzuzeigen. Wenn Sie einen Modus auswahlen, 
klicken Sie auf Test (Testen), um zu iiberpriifen, ob Ihre Auswahl 
fiir Ihren Bildschirm geeignet ist. 

Die AccelGALAXY Grafikkarte unterstiitzt die folgenden 
Auflosungen und Bildschirmfrequenzen: 



Aufldsung (Pixel) 


Bildschirmfrequenz (Hz) 


Farbe 


Z-Puffer 


640x480 


72, 75, 85 


32 Bit 


24-Bit 


800x600 


60,75,85 


32 Bit 


24-Bit 


1024x768 


60,75,85 


32 Bit 


24-Bit 


1280x1024 


60, 75, 85 


32 Bit 


24-Bit 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 

Das Register "AccelPanel" 

Wenn der AccelGALAXY Treiber installiert ist, befindet sich im 
Dialogfenster Eigenschaften von Anzeige das Register 
AccelPanel. 

Das Register "AccelPanel" enthalt die folgenden drei Seiten: 
Die AccelPanel-Seite "Information" 
Die AccelPanel-Seite "System Settings" 
Die AccelPanel-Seite "Applications" 

Hilfe zu den Optionen Klicken Sie auf den einzelnen Seiten im unteren Bereich auf die 
Schaltflache "Hilfe". 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 



Die AccelPanel-Seite "Information" 

Diese Seite enthalt die folgenden System- und Konfigurations- 
informationen iiber die AccelGALAXY Grafikkarte und die Treiber: 



Display Properties 
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Background Screen Saver Appearance Plus! AccelPanel Settings 



E&S 



Evans c Sutherland 



1 



Miniport Version: 
Driver Version: 
Resolution: 
Pixel Depth: 
Refresh Rate: 
Adapter: 
Memory: 

OpenGL Version: 
Chip Type: 
DAC Type: 



a2100.Sys 1.1 (Build 036) 
a2100ogl.dll 1.1 (Build 036) 
1 024 x 768 
32 
85 

Evans and Sutherland AccelGALAXY 1 
15 MB Video /16 MB Texture 
1.1 

REALimage 2100 
Tl 3026 (PCGA2000) 




Factory Settings 



Copyright © 1 998 Evans & Sutherland 



Configure... 



OK 



Cancel 



Help 



In der Abbildung ist die AccelPanel-Seite "Information" fiir eine AccelGALAXY Grafikkarte mit der 
Treiberversion 1.1 (Build036) dargestellt. 

Schaltf lachen 



Factory Settings 


Setzt alle Optionen im AccelPanel auf deren Standardwerte zuruck. 


Configure 


Offnet die AccelPanel Konfigurationsseiten und zeigt diese am Bildschirm an. 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 



Die AccelPanel-Seite "Applications" 

Diese Seite enthalt die Liste der Software-Anwendungen, fur die 
AccelGALAXY iiber vordefinierte optimierte Einstellungen verfiigt. 



AccelGALAXY 



System Settings Applications 



Optimize for an Application 



<• itjo Application Selected (User Defined State| 
C AutoCAD 
r AVS 
r CAJJAV5 
r l-DEAS Master Series 
*~ Maya for Windows NT 
i MicroStation 
T Pro/ENGINEER 
H Softimage 3D 
SolidDesigner 
r SolidWorks 
[ JJnigraphics 
C 3D Studio MAX 





□ K 


Cancel 


Apply 


Help 



Wahlen Sie die von Ihnen verwendete Anwendung aus, um den 
Treiber automatisch fiir eine optimale Leistung mit dieser 
Anwendung zu konfigurieren. Wenn Ihre Anwendung nicht 
aufgelistet ist, wahlen Sie No Application Selected. 

Die Option No Application Selected wird auf der AccelPanel- 
Seite 'Applications" automatisch ausgewahlt, wenn Sie auf der 
AccelPanel-Seite "System Settings" eine Anderung vornehmen. 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 



Die AccelPanel-Seite "System Settings" 

Auf dieser Seite konnen Sie die Systemeinstellungen verandern. 



AccelGALAXY 



13 

System Settings | Applications ] 
Frarne-to-Frarne Image Quality 



[* Higher Frame Rate Performance (Don't sync to screen refresh! 
f Lower Frame Rate Performance (Sync to screen refresh) 



Frame Buffer Options 




W Gamma Corrected Visuals 
V Alpha Planes 

I 4 Bit Overlay Planes 

r 

W Stencil Planes 



Advanced Options- 




r Texel 32 Bit 

1^ Use Hardware Cursor 

|~~ Enable Auto Monitor Detection 

|~~ Disable Hardware Acceleration 

|~~ Enable Stereo 




OK 



Cancel 



In den meisten Fallen miissen Sie die Optionen auf der AccelPanel- 
Seite "System Settings" nicht verandern. Sie miissen lediglich die 
von Ihnen eingesetzte Anwendung auswahlen. 
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Konfigurieren des AccelGALAXY Treibers 



Die Option No Application Selected wird auf der AccelPanel- 
Seite "Applications" automatisch ausgewahlt, wenn Sie auf der 
AccelPanel-Seite "System Settings" eine Anderung vornehmen. 

Im Gruppenfeld "Frame-to-Frame Image Quality" ist die Option 
Lower Frame Rate Performance voreingestellt. Diese Option bietet 
einen optimalen Anzeigekomfort. Um die maximale Grafikleistung zu 
erzielen, wahlen Sie die Option Higher Frame Rate Performance. 

Um weitere Informationen zu den verfiigbaren Optionen zu 
erhalten, klicken Sie im unteren Bereich der Seite auf die 
Schaltflache "Hilfe". 
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Fehlerbehebung 



Fehlerbehebung 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Probleme behoben werden, 
die mit Ihrem Grafiksubsystem auftreten kdnnen. Weiterhin finden 
Sie hier Tips zur Verbesserung der Grafikleistung. 



Beheben von Videoproblemen 



Beim Systemstart ist 
der Bildschirm leer, 
und es werden keine 
Fehlermeldungen 
angezeigt. 



Lbsung 


Erlauterung 


Uberprufen Sie, ob der Computer und der 
Bildschirm eingeschaltet sind. ( Die 
Netzbetriebsanzeige muB leuchten.) 


Hilfreiche Boutineprufungen, speziell, wenn Sie 
den Computer oder den Bildschirm soeben an 
einem anderen Ort aufgestellt haben. 


Uberprufen Sie die Kontrast- und 
Helligkeitseinstellungen am Bildschirm. 


Vergewissern Sie sich, daS alle Kabel und 
Netzkabel angeschlossen sind. 


Vergewissern Sie sich, daB die Netzsteckdose 
funktioniert. 


Verwenden Sie nach Mbglichkeit einen anderen 
Bildschirm und andere Kabel. 


Uberprufen Sie die LCD-Anzeige an Ihrer 
PC Workstation. Wenn die LCD-Anzeige 'Error - 
No Video' ausgibt, uberprufen Sie, ob die 
AccelGALAXY Karte korrekt im AGP-Steckplatz 
installiert ist. 

Wenn die LCD-Anzeige einen anderen Fehler 
anzeigt, schlagen Sie im Benutzerhandbuch zu 
Ihrer PC Workstation nach. 


Beim Systemstart wird das Bildschirmsignal vom 
integrierten VGA-Subsystem Ihrer AccelGALAXY 
Karte bereitgestellt. MaxiLife kann prufen, ob das 
VGA-Subsystem korrekt funktioniert. Wenn ein 
Problem vorliegt, erscheint die Meldung 
'Error - No Video'. 
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Fehlerbehebung 



Der Computer startet 
normal (im VGA- 
Modus), jedoch wird 
beim Umschalten in 
einen hochauf- 
lbsenden Modus die 
Bildschirmanzeigeleer 
bzw. beschadigt 



Der Computer startet 
korrekt im VGA- und 
hochauflbsenden 
Modus, jedoch treten 
bei Anwendungen 
sichtbare Unregel- 
ma&igkeiten auf. 



Lbsung 


Erlauterung 


Uberprufen Sie, ob Ihr Bildschirm die ausgewahlten 
Auflosungen und Bildschirmfrequenzen der AccelGALAXY 
Grafikkarte unterstutzt. Wenn der Bildschirm nicht die 
ausgewahlte Auflosung unterstutzt, starten Sie das 
System im VGA-Modus, und andern Sie dann die 
Einstellungen. 


Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie 
soeben eine Einstellung an Ihrem bzw. fur 
Ihren Bildschirm verandert haben. 


Mbglicherweise ist der AccelGALAXY Treiber beschadigt 
oder nicht korrekt installiert. Starten Sie im VGA-Modus 
neu, und installieren Sie den Treiber erneut. Die 
aktuellste Treiberversion kbnnen Sie sich iiber die 
folgende HP Web-Site herunterladen: 
http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 


Wenn die Treiberdatei beschadigt ist, kann 
die PC Workstation im VGA-Modus starten. 
Eventuell ist aber kein Umschalten in einen 
hochauflbsenden Modus mbglich. 


Bauen Sie die AccelGALAXY Grafikkarte aus, und setzen 
Sie sie dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, daS die 
Karte korrekt im AGP-Steckplatz installiert ist. 


Mbglicherweise ist die Grafikkarte nicht 
korrekt installiert. Dadurch erscheint am 
Bildschirm keine Anzeige. 




Lbsung 


Erlauterung 


Der Treiber ist evtl. nicht fur die Anwendung optimiert. 
Bufen Sie die "Eigenschaften von Anzeige" auf. Klicken 
Sie auf das Begister "AccelPanel". Klicken Sie dann auf 
die Schaltflache "Configure" und dann auf das Begister 
"Applications". Wahlen Sie hier die entsprechende 
Anwendung aus. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 
"Die AccelPanel-Seite "Applications"" auf Seite 14. 


Wenn eine Anwendung ausgewahlt ist, 
werden die Treibereinstellungen 
automatisch fur die optimale Leistung und 
den bestmbglichen Anzeigekomfort fur diese 
Anwendung konfiguriert. 


Suchen Sie auf der HP Web-Site nach einer aktuellen 

Treiberversion fur Ihre Anwendung. 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 


HP aktualisiert haufig den AccelGALAXY 
Treiber, urn weitere Funktionen und 
Leistungsverbesserungen einzuarbeiten oder 
urn Probleme mit spezifischen 
Anwendungen zu beheben. 


Weitere Informationen finden Sie auf der HP Web-Site, 
http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 


HP stellt fur die Behebung von Problemen 
mit Ihrer Grafikkarte weitere 
Dokumentationen, wie z.B. haufig gestellte 
Fragen mit den dazugehbrigen Antworten, 
und "Release Notes" bereit. 



18 



AccelGALAXY Grafikkarte Handbuch fur die Konfiguration und Fehlerbehebung 

Fehlerbehebung 



Beheben von Leistungsproblemen 



Die Graf ikleistung 
entspricht nicht den 
Erwartungen 



Lbsung 


Erlauterung 


Suchen Sie auf der HP Web-Site nach einer aktuellen 

Treiberversion fur Ihre Anwendung. 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 


HP aktualisiert haufig den AccelGALAXY 
Treiber, urn weitere Funktionen und 
Leistungsverbesserungen einzuarbeiten 
oder urn Probleme mit spezifischen 
Anwendungen zu beheben. 


Der Treiber ist evtl. nicht fur die Anwendung optimiert. 
Rufen Sie die "Eigenschaften von Anzeige" auf. Klicken 
Sie auf das Register "AccelPanel". Klicken Sie dann auf 
die Schaltflache "Configure" und dann auf das Register 
"Applications". Wahlen Sie hier die entsprechende 
Anwendung aus. 


Wenn eine Anwendung ausgewahlt ist, 
werden die Treibereinstellungen 
automatisch fur die optimale Leistung und 
den bestmbglichen Anzeigekomfort fur 
diese Anwendung konfiguriert. 


Wahlen Sie in der AccelPanel-Seite "System Settings" 
die Option "Higher Frame Rate Performance" aus. 


Hierdurch wird die maximale Grafikleistung 
erzielt. Jedoch kann sich durch diese 
Einstellung unter bestimmten Redingungen 
der Anzeigekomfort verringern. 
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